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n 安全上の ご注意 


Barista 

バリスク 


ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使 
いいただき、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未 
然に防止するためのものです。 

注意事項を「警告」と「注意」に区分して明示していますので、 
お使いの際には、必ず守ってください。 


u この表示に従わずに、誤った取扱いをす 
g ると、人が死亡または重傷を負う可能性 
が想定される内容を示しています。 

この表示に従わずに、誤った取扱いをす 
A zisi ると、人が軽傷を負う可能性が想定され 
Z 1 A /± ^ る内容、または物的損害の発生が想定 
される内容を示しています。 


絵表示の例 


△記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知 
らせするちのです。 

A 

〇記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。 

の 0 ⑩⑧⑩ 

禁止 水場でのぬれ手禁止分解禁止水ぬれ禁止 

使用禁止 

•記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせするも 
のです。 

C 〇 

電源プラグを抜く一般的指示 
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△警告 


△注意 



/ C \ •子供など取り扱いに 
w 不慣れな方だけでは、 
使用しない。また、幼 
コ-卜児の手の届くところで 
使わない。 


電源プラグ 


を防ぐ=»本体 

•本体を水につけたり、水をかけたりしない。 



絶対に分解、修理、改造は行わない。 

$修理は必ず ネスカフェバリスタサボートデスク 
(0 120—366—80 0) にご依頼 <ださし、 


tinoEB を防ぐ #電源プラグ•コード 

0 * 交流 100 V 以外では使わない。 

(日本国内以外では、使わない。） 

• コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。 

(本体の定格電流は 1 4.6 A です。） 

• たこ足配線をしない。 

•電源プラグ • コードを破損するようなことはしない。 
4万一電源プラグ • コードが破損したときは、必ず 
ネスカフェバリスタサボートデスク 

(01 20—366—80 0) に彳1_王里をご依頼く广どさし夂 


傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理 
に曲げたり、ねじったり、弓 I つ張ったり、重いものを 
載せたり、束ねたりしない。 


IEIE 3 を防ぐ 

本体のすべての : 


-本体のすべてのランプの消灯を確認してから、電源 
プラグを抜く。コードは引っ張らない。 


C - 洗浄とお手入れ時や長期間使用しない場合、電源 
プラグを抜く。 


0 


を防ぐ 

• 注いでいる途中にコーヒー抽出口、および高圧 
ジェットノズルに触れない。 

-熱くなった機器に触れない。 

-高圧ジェットノズルからのお湯の勢いで倒れるよう 
な軽量カップは使用しない。 


Q 0 Q 3 機器や人体へのトラブルを防ぐ 

0 -給水タンクの中には、牛乳、酒など水以外の液体 
および熱湯は入れない。 

• 給水タンクに水を入れすぎない。 

•長期間使用しない場合、給水タンクに水を放置しない。 
• 水に弱いものを本体に近づけたり、本体の下に 
敷いたりしない。 

• エコ&システムノ〈ック以外は、使用しない。 


© • 水は、常に新しいものを使う。 

• ド□ワ ー、 撹拌部、ドリップトレイ、給水タンクは、 
毎日洗浄する。 

• コーヒータンクに入れたコー匕ーパウダーは、 

1力月を目安になるべく早めに使用する。 


_ •ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。 


© • 電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。 
$乾いた布でふき取る。 

• 電源プラグは確実にコンセントに差し込む。 


C * 異常に気づいたら、直ちにコンセントから電源プラグ 
を抜く。 
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使用できる] - ヒ ー パウダ ー の種類 



ネスカフェ®ゴールドブレンド®バリスタは 
ネスカフェ®エコ&システムバック専用です。 


■ ネスカフェゴールドブレンドバリスタには、以下のネスカフェ®エコ&システムパックがご使用いただけます。 



■ 使用できない製品 

ネスカフェゴールドブレンドビン 



A 注意 


ビ 




袋入り 




ビンや袋詰め、レギュラー]-ヒ_、ネスカフェ®ェクセラ 
のエコ&システム八°ックもこ'使用になれません。 
k 本体が故障するどの損害が発生する恐れが ります。 


製品パッケージは、変更される場合があります。 
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® 登録商標ネスカフェ、ゴールドブレンド、ブレジデント、香味培煎は登録商標です。 























































マシン各部の名称と仕様 


開封後すぐに全ての部品が揃っていることを確認してください。 
() 内は主な参照ページです。 


©ト ップカバー 


❹ 給水タンク 

(ぼ 6- 12ページ） 



❻ 操作部 

メンテナンスランプ 


©コーヒータンク 

(硬 7. 12ページ） 


©コーヒー抽出口 


附属品 




給水お知らせランプ 


■メニューポタン 


/!\ 

クリーニングランプ 

❺ スライ ダーカバー(硬14 ページ） 


かくはんぶ 

©撹拌部（@ 14 ページ) 


ミルク計量カップ1個 


❶ ドリップグリッド 

(暖=12ページ） 

❸ ドリップトレイ 

(^= 1 2 ページ） 



M 士様 


電 源※ 

100 V 、 50/60 Hz 

使用環境温度 

5 °C 〜35 °C 

定格消費電力※ 

1460 W 

ポンプ圧力 

最大 15 気圧 

待機時消費電力 

0.5 W 

タンク容量 

0.8 L 




本体サイズ： 

幅 (A) 17.6 cm 高さ (B)35.9cm 
奥行き (C)28.5 cm 
重量： 3.6 kg 


※日本国内専用仕様 
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給水タンクについて 




レ. 


>* »\ 


■水位センサー 

1 タンク内の水が不足すると 
給水お知らせランプを点灯 
させるはたらきがあります。 


水が不足した状態 



A 注意 


給水タンク下部の突起(接続部） 
に手を触れないでください。 

水が入った状態で、タンク下部の突起 
に手を触れたり、テーブルに直接置く 
と、水がこぼれる場合があります。 


■給水タンク接続部 



I コーヒータンクについて 

コーヒータンクキャップ 

コーヒー タンク取りつけ部 
ゴム 

コーヒー タンク透明部分 


コーヒー タンク十字 プレー ト 

n —！^一々 、ノク目 + 葺装 

(下記の3つの部品で構成） 


計量器底板 
No .2 

計量器本体 
No .3 

計量器には「 N 0.」が刻印されています。 



計量器 プレート 
No.l 





マシン各部の名称と仕様 



X 水洗い NG 


*〇 水洗い OK 
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給水の方法/ご使用前のすすぎ 



※はじめてこ'使用のときや長期間お使いにならなかった場合は、コーヒータンクが空の状態で、すすぎを行ってください。 


給水の方法 


コー匕一抽出口下に300 ml 
以上の容量の容器を置きます。 



給水タンクを取り外し 
ます0 



水を給水タンクに入れます。 

※お湯や水以外のものを入れないでください。 


給水タンクを本体に 
民します。 



ご使用前のすすぎ 


電源プラグを 電源ボタンを押して 

コンセントに差し込み 電源を入れます。 



△警告 


※ぬれた手で電源プラグ 



を触らなし、。 


カプチーノボタンを 
押します。 



すすぎがはじまります。 



お湯は自動的に止まりますので、 
しばらくそのままお待ちください。 
すすぎのお湯は捨ててください。 


使い始めのときは… 

給水タンク最大水位分(約0.8 L) のすすぎを 
行ってください。 

•使い始めの時期は、樹脂製部品由来の「におい」 
を感じられる場合があります。 

• 使い始めのすすぎを行っても、「におい」が軽減 
されない場合は、すすぎをくり返し行ってくだ 
さい0 
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0 コーヒーバウダーの充填の方法 


「ネスカフェ®エコ&システムバック」でコーヒーパウダーを充填します。 


トップ カバーを 開けます。 



コーヒー タンクを 
取り出します。 



コーヒータンクキャップを 
反時計回りに回して取り 
外します。 




エコ&システムノ v ° ックの天面 
フイルムを〇 PEN からはがし 
よ 9 〇 



内側のフイルムは、 

はがさないで 

ください。 


エコ&システムノ（ックに記載されている 
内容もよくお読みください。 


内側のフイルムをはがさずに 容器を下に押し込みます。 

そのまま容器を逆さまにして、 

コーヒー タンクのゴム部分に 


ゆっくりとコーヒー コーヒータンクキャップ 

タンクから夕+します。 を時計回りに回して 

閉めます。 



※水平な場所で行って 
ください。 



• 内側のフイルムが破れて 
コーヒー パウダーが コーヒー 
タンクに充填されます。 

• 中に粉が残らないよう 
軽く底面をたたいて 
ください。 




※コーヒーノ v ° ウダーは温度や湿度の影響を受けやすいため、低温•乾燥した場所で詰め替えを行ってください。 

また、コーヒータンク内のコーヒーパウダーは、1 力 月を目安になるべく早く使い切ってください。 

※コーヒーノ v ° ウダー充填時は、タンク内の残量を確認し、タンクからコーヒーノ v ° ウダーがあふれ出ないように注意してください。 


コーヒー タンクを、カチッ 
という音がするまで本体に 
押し込んでセツトします。 


※ Nes ^ fe ® ロゴは手前です。 



カチッ! 


トップ カバーを 閉めて、 
準備完了です！ 



ネスカフェ®ゴールドブレンド®バリスタは 
ネスカフェ®エコ&システムバック専用です。 


△注意 

ビンや袋詰め、レギュラーコーヒー、 
ネスカフェ®エクセラのエコ&シス 
テムノ くックもこ'使用になれません。 
本体が故障するなどの損害が発生する 
恐れがあります。 



















メニューボタンと容量について 


カフェラテ 

■使用カップ目安： 

300 ml サィズ 

ミ^^ \ / 

60 mlA— / 

カプチーノ 

■使用カップ目安： 

300 ml サイズ 

ミ 心\ h 



電源ボタン(電源入/切) 


ひ 

エスプレッソタイプコーヒー 
■使用カップ目安： 

100 ml サィズ 

xy 

ブラックコーヒー 

■使用カップ目安： 

200 ml サイズ 


マグサイズのブラックコーヒー 

■使用カップ目安： 

250 ml サイズ 


作る前 
に確認 


n 給水タンクの水量は十分ですか？（咳6ページ） 

0 コーヒーパウダーは入つていますか？ （暖 =7 ページ） 

B すべてのボタンが緑点灯(電源:入)の状態ですか？（消灯時は ❿ 電源ボタンを押す@6ページ） 

※乳アレルギーの方は、他の方がカフェラテ/カプチーノメニューを使用している場合、ご使用前に流水で「ド□ワー」および 
「撹拌部」をすすいでください。（ぽ 14 ページ） 


ブラック系メ=ュ_ 

ひ 


エスプレッソタイプ 




マグサイズの 
ブラックコーヒー 


〇 選んだメニューボタン 
が点滅します。 




©抽出がはじまります。 



❷ メニューに合った 
大きさのカップを 
セツトします。 


©お好きなメニューボタン 
を押します。 



©すべてのボタンが緑点灯になったら 
でぎあがり！ 


途中で止めたいときはもう 
_ 度選んだメニューポタント 
を押してください。 





※熱いので 
ご注意ください。 


飲み物の作り方 


ミルク系メ 
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□ 飲み物の作り方 


rM escafe^II 

Gold ^ 

し B[END® 

Barista 

バリスク 


ミルク系メニュー 



カプチーノ 



❷ 付属のミルク計量カップの ©ミルクを カップに移します。 

線までミルクを注ぎます。 



カフェラテ： 60 ml 
カプチーノ： 50 ml 



〇 カップを本体に 
セツトします。 


©お好きなメニュー 
ポタンを押します。 


©選んだメニュー 


ポタンが点滅し 
ます。 





〇 お湯•コーヒーが注がれはじめます。 



※熱いお湯が高圧で出ますのでご注意ください。 
※軽量のカップは使用しないでください。 


©すべてのボタンが緑点灯になったら 
でぎあがり！ 



※熱いので 
ご注意ください。 


※コーヒーをいれる作動音が止まった後も擋拌部内のコーヒーがすべて落ちきるまでに、しばらく時間がかかります。 
ドリップトレイを本体からはずした状態でご使用になる場合は、コーヒーが完全に止まるまでお待ちください。 
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H お好みに合わせた作り方 


rM es^feHI 
Gold k 

し BLEND® JH 

Barista 

パリスク 


湯量調整機能 


お湯の量を加減することでコーヒーの濃さを調整することができます。 


湯量調整が“できる” メニュー （各々のメ ニ ュ-に設定できます） 湯量調整が“できない” メニュー 


\ メニュー 

エスプレッソ 
タイプコーヒー 

ブラックコーヒー 

マグサイズの 
ブラックコーヒー 

容量 \ 

rp 

rp 


標準量 （初期設定） 

約 80 ml 

約 140 ml 

約 £10 ml 


お湯の量を加減して濃さを調整することができます。 

— 1 —(最も薄い） 
取穴里 1設定 J 

約 120 ml 

約 £10 ml 

約 300 ml 

最小量（議も濃 a 

約 40 ml 

約 70 ml 

約 100 ml 


Y カフェラテ 

Y カプチーノ 

W 

W 


設定のしかた 

カップをセツトし 



湯量調整をする 電源ボタンがオレンジ 
メニューボタンを 点灯し選んだメニュー 
2 秒以上長押しします。 ボタンが緑点灯します。 



コーヒーが 注がれ 
はじめます。 



メニューボタンが緑点滅になったら、 
湯量調整ができます。 



お好みの量より少し手前で 
メニューボタンを押して 
お湯を止めます。 
※押してから約 20 ml 
お湯が出ます。 


メニューボタンを押さなくても最大量で止まります。 
※コーヒー注ぎ中(メニューポタン緑点灯中)に止める 
と本体内部に コーヒーが 残ります。 

再度メニューポタンを押してコーヒーを出しきって 
ください。 



設定を変えたとき… 

• -度設定を変えると、次回標準量でご使用時は、 

その湯量でコーヒーが注がれます。 

(設定された湯量は、電源を切ってもリセット 
されません） 

• 小さいカップを使用すると、設定によっては 
コーヒーが溢れる可能性があります。 

• 新たな湯量に調整したい場合は手順を繰り 
返してください。（設定が上書きされます） 

V_ ノ 
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Barista 

バリスク 


U お好みに合わせた作り方 


設定後に湯量調整したメニューを作るとき 


カップをセツトし 



湯量調整を行った 
メニューボタンを 
選んで押します。 



選んだメニューボタン 
が緑点滅します。 



初期設定のときと湯量が異なりますので、カップの大きさにご注意くださし、。 


コーヒーが 注がれ 
はじめます。 



湯量調整で設定した量のコーヒー 
ができあがります。 



<設定リセット方法> 

① 電源が「切」の状態であることを確認します。 

② 電源プラグをコンセントに差し込みます。 

③ カプチーノボタンと電源ポタンを同時に長押しします。 

④ すべてのメニューボタンが緑の速い点滅になったらポタンから指を離します。 

⑤ 電源ボタンが赤点灯し、緑点灯になるとリセット完了です。（すべてのメニューの湯量設定が初期設定の状態に戻ります) 


さらに美味しくお飲みいただくために 

冬期など、外気温が低かったり、カップが冷たいときは以下の方法で、できあがりの温度を高く保つことができます。 
•ミルク系のメニューの場合は電子レンジなどでミルクを温めます。 

• ブラック系のメニューの場合は「カップ温めモード」を利用して、お湯でカップを温めます。 


<「カップ温めモード」の使い方> 


Q 〇 カップをドリップトレイにセットします。 

❷ ©カフェラテボタンと®カプチーノボタンを"同時に”短く押します。 

( J / カフェラテボタンと@カプチーノボタンが緑点滅すると高圧ジエツトノズルからお湯が出ます。（約40 ml ) 




<1■カップ温めモード」湯量の設定のしかた > (最小で約 40 ml 、 最大で約200 ml までお湯が出る量を調整できます） 

〇 カップをドリップトレイにセットします。 

0( ) カフェラテボタンと 〇 カプチーノボタンを" 同時に” 長押しします。電源ボタンがオレンジ点灯します) 
カフェラテボタンと^カプチーノボタンが緑点滅すると高圧ジェットノズルからお湯が出ます。 

©お好みのお湯の量になったらカフェラテボタンか^カプチーノボタンを押してお湯を止めます。 

• 次回からは、上記の「カップ温めモード」を使用すると、設定した量のお湯が出ます。 
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洗浄方法 

水またはぬるめのお湯で洗い流します。 


分解方法 



コーヒー タンク透明部分を 
反時計回りに回して、底面の 
黒い計量器から取り外します。 



コーヒー タンク計量器を3つに分解します。 

<1 > 計量器本体をひっくり返して <2> 両手のひらで挟み 
プレートを外します。 「 OPEN 」 の矢印方向 

に回します。 

No .3 


<3> 穴に指を掛け底板を 
取り外します。 


コーヒー タンクキャップを 
反時計回りに回して 
取り外します。 



3つの部品があるか確認します。 



計量器 計量器 計量器 

プレート 底板 本体 

No.l No .2 No .3 



コーヒータンクをひっくり返して 
十字プレートを取り外します。 



-► 






洗浄とお手入れ 



ーヒータンク 


ドリップグリッド/ドリップトレイ 


給水タンク 


OTJEN 
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両手のひらで挟み、カチッと 
音がするまで 「 CLOSE 」 の矢印 
方向に回してロックします。 


計量器本体をひっくり返して、計量器 
本体とプレートの ▽ (三角)の突起部分 
どうしを合わせます。 




十字プレート中央の突起部をタンクの内側に向け 
凹凸部を合わせてはめ込みます。 


コーヒー タンクキャップ 
を時計回りに回して 
閉めます。 




中央の突起部 




タンクと計量器の突起の 
「太」「小」を合わせて 
はめ込みます。 


大く 



底面の計量器を固定しなが 
らコーヒータンク透明部分 
を止まるまで時計回りに 
回して閉めます。 


>小 




洗浄とお手入れ 



※洗浄の際、食器洗い機は使用できませんので、ご注意ください。 


—ヒータンク<つづき> 


お手入れ方法 く翻部分〉 

やわらかい布で汚れをふき取ります。 



洗浄方法 < 計量器> 

乾いた布で汚れを 
ふき取ります。 


汚れが取れない場合はぬる 
めのお湯でつけ置き洗いを 
します。まだコーヒーが付着 


している場合は軽くこすって 



水気を切ったあと一昼夜 
自然乾燥するなど十分に 
乾かします。 




※変形の恐れがある 
ため乾燥機にかけ 
ないで!！ 



13 























洗浄とお手入れ 



Barista 


※洗浄の際、食器洗い機は使用できませんので、ご注意ください。 


ドロワー/ I 覚祥部(かくはんぶ）/スライダーカバー 



取り外し方法 


ド□ワーを引き出します。 


青い□ック八ンドルを押し下げて、 

かくはんぶ 

撹拌部のロックを解除します。 


□ック八ンドルが下がっていることを 

かくはんぶ 

確認してから擋拌部を取り出します。 



スライダーカノ (一を左右から 
内向きに押しながら弓 I き出します。 
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Barista 

バリスク 


□ 洗浄とお手入れ 


※洗浄の際、食器洗い機は使用できませんので、ご注意ください。 _ 


ドロワー/擋伴部(かくはんぶ）/スライダーカバー< つづき> 


取付方法 

撹拌部下部のレノ（一をカチッと 
音がするまで戻し、□ックします。 



フイ ルターの向きを確認します。 




フイルターは 奥まで確実に 
押し込んで元の位置に戻します。 




青い□ックノ \ンドルをカチッと 
音がするまで確実に押し上げて 
□ックします。 


カチツ! 



ド□ワーを奥までしっかり 
はめ込みます。 
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湯垢洗浄の方法 



※コーヒータンクにコーヒーが残っている場合は、必ず本体からコーヒータンクを取り出し、トップカバーを閉めた状態で湯垢洗浄を実施してください。 

準備 

ド U ップトレイを外し、 

700ml 容量の容器 
を抽出口の下に置き 
ます。 

※お湯を入れな 
いで <ださい。 



湯垢洗浄剤2袋 


給水タンクに、湯垢 

(80g) を A 

袋 (80g) 

洗浄剤を溶かした水 xyfu 

^ 700 ml の水によ <4 

^を注ぎ入れて本体に 

^ く溶かします。 


r 戻します。 パぐ^ 



湯垢洗浄 ※湯垢洗浄は15分程度かかります。途中で中断しないでください。 


①エスプレッソタイプ ②すべてのメニュー ③エスプレッソタイプ 

ボタンを押しながら、 ポタンが点滅した ボタンと電源ボタン 
電源ボタンを押し、 ら指を離します。 


が緑点灯になります。 


そのまま7和)ほど 
長押しします。 


④エスプレッソタイプボタン 
を押すと、押したボタンが 
緑点滅し、高圧ジヱットノズ 
ルからお湯が出ます。 
続いて抽出口から 
お湯が出ます。 


⑤エスプレッソタイプボタン 
の緑点滅が緑点灯に変わり、 
お湯が止まったらそのまま 
約5分待ちます。 

(本体内部を洗浄中です） 


④⑤と同じ操作をもう一度 
行います。 

2回目の⑤の工程中にお湯が 
なくなりますが、そのまま 
約5分お待ちください。 


すすぎ 



再び容器を抽出口 
の下に置き、給水 
タンクに700 ml の 
水を入れて本体に 
民します。 



エスプレッソタイプボタンを押すと、押した 
ボタンが緑点滅し、お湯が出てすすぎがは 
じまります。お湯が止まったら、同じ操作 
>をもう一度繰り返してください。 

▼ 

たまったお湯を捨て、電源を切ります。 


続けて「ご使用前のすすぎ」（頌= 6ページ) 
の通常の洗浄を行うことをおすすめします。 


専用の湯垢洗浄剤は、下記にてお買い求めいただけます。 

•ネスレ通販オンラインショップ http://shop.nestle.jp 
籲ネスレ通販コー)レセンター 0120 - 600-868 

籲湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている使用上の注意事項をお読みください。 
籲湯垢洗浄剤で本体の表面を洗浄しないでください。 

♦お酢は決してご使用にならないでください。 


■お手入れの目安 


使用する水の硬度 

湯垢の除去の目安 

硬水 

300 ppm 

250杯毎 

やや硬水 

180 ppm 

500杯毎 

やや軟水 

80 ppm 

750杯毎 

きわめて軟水 

0 ppm 

1000杯毎 


参考:日本の水道水の水の硬度は 80ppm 程度です。 
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Barista 

バリスク 


[0 ランプ表示の見方 


ランプ表示 



運転準備モード(電源を入れた直後) 

電源ボタン:赤点滅 
すべてのメニューボタン:消灯 



コーヒー抽出モード(使用中) 

電源ボタン:緑点灯 
選んだメニューボタン:緑点滅 

( 咳8ページ） 




運転モード 

すべてのボタン:緑点灯 



湯量調整モード(湯量調整中) 

電源ボタン:オレンジ点灯 
選んだメニューボタン:緑点滅 

(硬1〇ページ） 




カップ温めモード(使用中) 

電源ボタン:緑点灯 
カフェラテボタン/ 
カプチーノボタン:緑点滅 
(^1 1ページ） 



カップ温めモード(湯量調整中) 

電源ボタン:オレンジ点灯 
カフェラテボタン/ 

カプチーノボタン:緑点滅 

(隨=11ページ） 


• 才一トオフモード 
(電源 r 切」状態） 

すべてのボタン:消灯 
• 約5分間放置すると電源が 
切れます。 


6 
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①トップカバーを閉め、再度 
エラー状態を確認します。 


( D コーヒー タンクを「カチツ」と 
音がするように本体にセツト 
し、トップカバーを閉め、再度 
エラー状態を確認します。 


參すべてのポタンが 


緑点灯 

4 © 

•違うエラー状態に 


なった 

今 

•コーヒータンクが 


セツトでぎない 

^0 


トップカバーを開け、 コーヒー 

タンクを本体から抜きます。 

( 硬7 ページ） 


1コーヒー タンクが 


抜けた 

^① 

争コーヒー タンクが 


抜けない 

^0 


給水タンクやコー匕ータンク、本体内部などに何らかの原因でエラーが発生すると、ランプ表示でお知らせします。 

(硬 18 〜 20 ページ） 

また、ランプ表示は正常でも、正しくコーヒーが抽出されない場合もあります。（ぽ21 ページ） 

故障かなと思ったときは、対処方法を試していただくことで問題を解決することができます。 

(対処方法 Q [=] H 0^=19/21 ページ） 


すべてのポタンがつかない 



電源プラグが 
コンセントに 
差し込まれていない 



壁のコンセントに電源プラグを奥まで 


差し込み、0電源ボタンを押して電源を 


入れます。 



•すべてのボタンが緑点灯 



•違うエラー状態になった 

=> 


•エラー状態はそのまま 

^0 



注意： 

延長コードの使用や 
たこ足配線をしないで、 
壁のコンセントに直接 
電源プラグを差し込ん 
でお試しください。 

( 0^=2ページ） 



© 


ド□ワーが 
正しく本体に 
セツトされていない 


ド□ワーを本体から外し、再び本体にセツ 
卜し直します。 


•すべてのボタンが緑点灯 
⑩違うエラー状態になった 
• ド□ワーが外れない、または 
セツトできない 



注意： 

ド□ワーが外れない時は 
無理に外そうとしないで 
ください。本体が壊れる 
恐れがあります。 



トップカバーが 
開いている 


エラーが発尖したときのランプ表示 


故障かなと思ったとき 


② 0 


が に 
ン 態 
夕 状は 
ポ ー 態 
の ラ 状ま 
て灯エたプま 
ベ点うつンの 
す緑違なラそ 


18 

































[ B 故障かなと思ったとき 


rM escafe^II 

Gold ^ 

し B[END® JH 

Barista 

バリスタ 


エラーが発生したときのランプ表示 < つづき > 


給水お知らせランプが赤点滅 
電源ボタンが赤点灯 



水量が不足している 
または、給水タンクが 
正しく本体に 
セツトされていない 


給水タンクの水量を確認し、 
水が不足している場合は給水 
してから本体にセットします。 
ぺ _ ジ） 

❹給水お知らせランプ 
が消えた $ © 

•違うエラー状態に 
なった 

•エラー状態は 
そのまま (T) 


①給水タンク内の水を捨て、 

5回程度給水タンクを上下 
に振り、水位センサーが付 
いているか確認します。 

(咳5ページ） 

•カラカラと音が 
する (D 

•カラカラと音が 

しない 0 

•水位センサーが 
ない $0 


©再度給水タンクに水を 
入れ、本体にセツトします。 


籲給水お知らせランプ 
が消えた $ © 

•違うエラー状態に 
なつた => H 

•エラー状態は 
そのまま #0 


エスプレッソタイプポタンが緑点灯 
クリーニングランプが赤点滅 
電源ボタンが赤点灯 



カップをドリップトレイに置き、 
エスプレッソタイプポタンを押します。 

•クリーニングランプが消えた 
•違うエラー状態になった 
•エラー状態はそのまま #0 



注意： 

エスプレッソタイプボタ 
ンを押すと、お湯しか出 
ない場合があります。 
そのとぎは コーヒー タン 
ク内の コーヒーノ （ウダー 
の残量を確認してくださ 
い 0 (硬7ページ） 


対処方法 



B : 現在のエラー状態と 
同症状の対処方法を 
参照してください。 


C : サボートデスクへ 
お問い合わせ 
ください。 

裏表紙） 


D : ネスレ通販にて 
新しい消耗品を 
お買い求め 
ください。 

■硬裏表紙） 
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すべてのボタンが緑点灯 
違うエラー状態になった 
ランプ状態は改善せず 


争すベてのポタンが緑点灯 
違うエラー状態になった 
ランプ状態は改善せず 


コーヒー タンク、ド□ワ ー/ 

撐拌部(かくはんぶ）/スライダーカバー 
の洗浄とお手入れを行います。 

(ぽ12〜15ページ） 


電源を切り20分程度放置した後、 
再度電源を入れる。 


メンテナンスランプが赤点灯 
電源ポタンが赤点灯 



コーヒー タンク、ド□ワ ー/ 
撹拌部(かくはんぶ）/ 
スライダーカバーの 
洗浄とお手入れが必要 
な状態 


電源ポタンが速い赤点滅 



本体に 

何らかの エラーが 
でている状態 



故障かなと思ったとき 



エラーが発生したときのランプ表示 < つづき> 




エスプレッソタイプ 


コーヒー タンク下部の 
汚れなどにより正常抽出 
ができにくい状態 

▼ 

コーヒー タンクの 
洗浄が必要 


トップカバーを開け、 


コーヒータンクを本体から 

抜き （—7 ページ） 


再びトップカノ（一を閉めます。 

參コーヒータンクが 


抜けた 

^③ 

•コーヒータンクが 


抜けない 

^0 


③メンテナンスランプが消え 
クリーニングランプが 
つきます。 


/1\(ク リ- 


ニングランプ） 


癱クリーニングランプが 
ついた $④ 

•クリーニングランプが 
つかない ^>(5) 

違うエラー状態に 
なった ^ 


④カップをドリップトレイに 
置き、エスプレッソタイプ 
ボタンを押します。 


秦クリーニングランプが 
消えた $⑤ 

•違うエラー状態に 
なった 

⑩クリーニングランプが 
消えない 


(D コーヒータンクの計量器底板 No. 2 
と計量器本体 No.3 のお手入れを 
行います。 

お手入れ後、コーヒータンクを本体 
にセツトします。 

•すべてのボタンが緑点灯 
⑩違うエラー状態になった # 

_コーヒータンクがセツトできない 

^0 


® —コ-ヒ-タンクキャップ 

-コーヒータンク取りつけ部ゴム 



コーヒータンク透明部分 


コーヒータンク十字プレート 

コ ー k 一々、ノろ至+量装 

(右記の3つの部品で搆成） 
分解方法/組み立て方法(@12〜13ページ） 



お手入れ方法： 

計量器底板 No .2 
• ぬるめのお湯で汚れを 
洗い流します。 

計量器本体 No .3 
• ぬらした布で、穴の部分 
の汚れをふき取ります。 


o a E 

4 t 


0 0 E 

与与 t 
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Q ] 故障かなと思ったとき 


rM escafe^II 

Gold ^ 

し B[END® 

Barista 

バリスク 


コーヒーが正常に抽出できない 


お湯しか出ない 


トップカバーを開け、 コーヒー タンクを 
本体から抜きます。 （ @7ページ） 

«コーヒータンクが抜けた 今① 

•コーヒータンクが抜けない $0 


① コーヒー タンク内の コーヒー 
パウダーの残量が少ない場合 
はコーヒーパ ウダーを充填し、 
再度 コーヒー タンクを本体に 
セットします。（硬7ベージ） 

鲁症状が改善した 
•症状が改善しない =»(D 


② コーヒー タンク計量器部分を 
分解し、 コーヒー パウダーの 
固まりによる汚れがないかを 
確認します。（硬12ページ) 


•汚れている $③ 

•汚れや固まりはない峰® 


® コーヒータンク計量器の洗 
浄（ぽ13ページ)を行った 
後、コーヒータンクを本体に 
セツトし抽出を試します。 


馨症状が改善した $ © 

違う エラー 状態に 
なつた ^ 

症状が改善しない ^ [3 


コー匕一が濃い 
コーヒーが薄い 


トップカバーを開け、 コーヒー タンクを 
本体から抜きます。 （ $7ページ） 

•コーヒータンクが抜けた 今④ 

•コーヒータンクが抜けない 0 


④ コーヒー タンク計量器部分 

( D コーヒー タンクを組み立て 

を分解し、部品が3種類ある 

(硬13ページ)た後、本体に 

ことを確認します。 


セツトし抽出を試します。 

( ぽ12 ベー ジ） 




•3 種類ともある 

^⑤ 

⑩症状が改善した 


•部品が足りない 

与 回 

❿違うエラー状態に 



なつた 



⑩症状が改善しない 



注意： 

コーヒー タンク内に コー 
ヒーパウダーが残ってい 
る場合は、分解の際にこ 
ぼれないよう、他の容器 
に一旦移すなどしてくだ 
さい0 


抽出量が多い 
抽出量が少ない 


湯量調整のリセットを行います。 

( 咳11ページ） 

•リセットが完了 

•リセットがうまくいかない =^0 


® 抽出量がおかしいと感じた 
メニューを選び抽出を試し 


ま'^^ 


<多い場合> 


•症状が改善した 


•症状が改善しない 


<少ない場合> 


〇症状が改善した 


症状が改善しない 

^⑦ 


® 撹拌部の汚れが原因の可能 
性があります。撹拌部の洗浄 
(暖=14〜15ページ)後、 

再度抽出を試します。 
•症状が改善した 4© 

鲁蘀拌 M に詰まりはないが 
症状が改善しない #0 

鲁蘀谇铺の詰まりがとれず 
症状が改善しない $0 


高圧ジエツトノズルから 
お湯がでない 

(高圧ジェットノズル： 

ぽ5ページ） 

^0 


対処方法 



巳:現在のエラー状態と 
同症状の対処方法を 
参照してください。 


C : サボート デスクへ 
お問い合わせ 
ください。 

裏表紙） 


D : ネスレ通販にて 
新しい消耗品を 
お買い求め 
ください。 

■硬裏表紙） 
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!. 使用する水は普通の水道水かミネラルウオーターどちらが良いですか？ 


A . 水道水または軟水表示のミネラルウォーターをお使いください。 

コー匕一に限らず、一般的にお茶•紅茶などはミネラル分の多い硬水ではなく、軟水を使用する方が 
美味しく召し上がれると言われております。 


—ヒーバウダーが湿気で固まってしまう場合は、どうすれば良いですか？ 


A . コーヒータンクに入れたコーヒーパウダーは、1力月を目安になるべく早くこ'使用ください。 

ご使用環境や梅雨などの季節的条件によっては、撹拌部、ド□ワー、コーヒータンク底部で]-ヒーパウダーが 
固まってしまうことがあります。 

止むをえず湿気が多い環境でご使用になる場合は、下記クリーニングをお願いします。 

•撹拌部、ド□ワーを1日に1回程度洗浄し、十分に乾燥させる。（硬14〜15ベージ） 

•コー匕ータンク底部に付着している]-ヒーパウダーを1日に1回程度、ふき取る。 


!■ 温度の調節はできますか？ 


A . ネスカフェとして、飲料に適した温度になるように設定しておりますので温度調節はできません。 

ネスカフェゴールドブレンドバリスタのコーヒーを作る時のお湯の温度は約9〇 ° C で設定されております。 
外気温が低かったり、カップが冷たい場合は「カップ温めモード」をご利用ください。 (^=1 1ページ） 


. 給水タンクにはどれくらいの水が入りますか？一度の給水で何杯くらい作れますか？ 


A . 0.8 リットルです。 

•エスプレッソタイプコーヒー ••< 約9杯分> 

•ブラックコーヒ-< 約5杯分> 

•マグサイズのブラックコーヒ-< 約3杯分> 

•カフェラテ… < 約3杯分> 

•カプチーノ…く約3杯分〉 

※杯数は、標準量でいれた場合の目安です。 


■ ネスカフェゴールドブレンドバリスタで使用するコーヒーバウダーの量はどれくらいですか？ 


A . マグサイズのブラックコーヒーで1杯の目安が約3 g 、 その他のメニューが1杯で約2 g です。 


最新の情報はホームページの q & a でご確認ください。 http :// nestle . jp / faq / 
バリスタ Q & A 1バリスタ Q & A でも検索できます!！ 


22 









お問い合わせ先 


ネスカフェ®バリスタサボートデスクへのお問い合わせは 


本体と保証書をお手元にご準備のうえ、ご連絡をお願い致します。 

籲本体(次の3点を確認)： ① 症状確認②色 ③ □ット•シリアル(本体底面に記載有）•保証書(次の3点を確認)：①型名②購入日③購入店 

[ TEL ] 【月〜土(日•祝休)9時〜190寺】 〇1 20-366-800 【 Web サイト】 http://jp.nescafe.com/barista/ 

【E メー J レ】 barista . support @ jp . nestle.com 


ネスカフェ®エコ&システムパックおよび消耗品のご注文は 


ネスレ通販では、おトクで便利に届 C 定期お届け便をはじめ、ネスレ通販ならではの限定品やサービスが満載です。 
消耗品のご注文は本体の型名をご確認のうえ、ご連絡をお願い致します。 

【ネスレ通販コールセンター】【年中無休9時〜21時】 0120-600-868 
【ネスレ通販オンラインショップ】 http :// shop . nestle.jp 


「お家で簡単•楽しいカフェ体験」をあの方にも。ネスカフェゴールドブレンドバリスタを、ぜひお友達にもご紹介ください。 
ネスカフェゴールドブレンドバリスタはネスレ通販オンラインショップでもお買い求めいただけます！ 

ネスレ通販オンラインショップへ今すぐ、アクセス！ http :// shop . nestle.jp 


® 登録商標〈商標権者〉 S 0 C 旧 TE DES PRODUITS NESTLE S . A . UM - JP -9631-01 
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